Albert Tullgren + 


Professor emeritus Albert Tullgren avled den 1 juli 1958 i en 
ålder av nära 84 år. Den senaste tiden hade han ej orkat deltaga 
i Entomologiska föreningens sammanträden och ej heller arbeta 
med sina spindlar. Slutet kom lugnt och stilla. I maj detta år 
skänkte han till Riksmuseets entomologiska avdelning den åter- 
stående delen av sin stora spindelsamling, som nu i sin helhet 
befinner sig på Riksmuseum. 

Entomologiska föreningens väl och ve låg alltid Albert Tullgren 
nära om hjärtat och få ha arbetat så hängivet för föreningens 
intressen som han. Här skall dock inte vidare ordas om hans bety- 
delsefulla insatser för Entomologiska föreningen och för svensk 
entomologi. En skildring därav finner vi i Entomologisk Tidskrift 
i Olof Ahlbergs artikel till 80-årsdagen den 7 september 1954. 

Vi tacka honom nu en sista gång för allt vad han givit oss under 
sin långa levnad. Hans minne förbliver. 


Lars Brundin 
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